NAJUKOCHAŃSZY I NAJLEPSZY MĄŻ I OJCIEC 


przeżywszy lat 64, zmarł nagle, dnia 10 lipca 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek, dnia 16 lipca 1987 roku 
o godz. 10.15 w kaplicy cmentarnej w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 
ŻONA, DZIECI I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


